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Cyperus simaoensis Y. Y. Qian, sp. nov. (Sub¬ 
gen, Cyperus, Sect. Exaltati) 

Species affinis C. exaltato Retz., sed bracteis foli 
iformibus 8 — 15, anthelis 12 ~ 15 radiatis, rdiis ad 
25cm longis, spicis epedunculatis, 1.5 — 1 lcm longis, 
spiculis 4~10 florbus, squamis oblongo obovtis, 2. 
2 ~ 2. 5mm longis, nucibus longiellipticis, longitudine 
1/2 squamarum partes aequantibus differt. 

Rhizoma breve, radicibus fibris numerosis. Cul- 
mus caespitosus crassus, 70 ~ 130cm altus, obtuse 
trigonus, lavis, inferne vaginis amplectens, 3~ 5 fo- 
liatus. Folia culmo breviora, 8 ~ 12mm lata, basi 
conduplicata , superne complana; vaginae 10 ~ 35cm 
longae, porphyreae, basi brunneae. Bracteae foliiformes 
8 ~ 15, inflorescentiis longiores, ad 125cm longae; 
Anthela composita 12 ~ 15 radiata; radii ad 25cm 
longi, 8 ~ 12 2 ~ 11 biradiati. Spicae epedunculatae, 
raro pedunculatae, den sic, teretes, 1.5 ~llcm longae, 
7~ 13mm latae, multo spiculis; spiculae in 3 ~5 
series oblique patentes, obl ongo lanceolatae, 4 ~ 8mm 
longae, 1 ~ 1. 5mm latae, 4 ~ 19 floribus; rliachillae 


albo membranaceo alatae, alis angustis peisisten- 
tibus; squamae imbricatae, oblongo obovatae, 2. 2 ~ 
2.5mm longae, bilateralibus helvolae, sub nitidae, dor- 
saliter carinatae virides, econspicue 3 ~ 5 nervis, 
apice obtusae cum acumine erecto; stamina 3 antlieris 
luteis, oblongis, in sicco 0. 7 ~0. 8mm longis; styli 1.3 
~ 1. 5mm longi, stigmatibus 3. Nux longielliptica in- 
terdum sub obovata, trigona, 1.2 — 1. 3mm longa, lon¬ 
gitudine 1/2 squamarum partes aequans laevis. 

Yunnan; Simao, alt. 1200m properivulus, 3 
Sept. 1996. Qian Yi — yong 3495 Type. 
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